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巧包品を確認ずる 


はじめに捆包品びそろっているか確認します。万一、巧包品の不足や不良びありましたら、商品 
お届け後8曰な内に受付窓□までご連絡ください。詳しくは、 mr ) 『サポート•サービスのご 
案内』をご覧ください。 





I □ 『スタート: 


タートアップガイド』（本書） 
n 『サポート•サービスのご案内』 

※次のマニュアルは、本機のデスクトッフ上に PDF で貼付されています。 
• 『ユーザーズマニュアル』 ( PDF ) 


• 『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』 ( PDF ) 






















保証書について 

当社では、ご購入曰や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録-管理してい 
ます。このため、保証書は添付されていません。 


化付ラベル 


本機底面に貼付されているラベルを確認して<ださい。 



♦ AC アダプタや無線 LAN に関する警告•注意ラベル 

本機の無線設備は、電波法によじ、工事設計認証を取得しています。 
認証製品名： RTL 召]扫 7 SE 

認証番号： 201 \ AAA /0821 己042、201白之08 2] 己043 


PC リサイクル7—クシール 


本機の捆包箱に 、 「PC U サイクルマークシール在中」と書かれたシートび付いている場合は、シー 
卜の 「PC 1」サイクルマークシール」を本機底面の;欠の場所に貼ってください。 
























本機を設置し、バッテ1」パックを装着したり、 AC アダプタを接続したりする手順を説明します。 
プ U ンタなどの周辺機器の接続や、インターネットへの接続は、 Windows のセットアップ完了 
後に行ってください。 


設置におけるま意 





•不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで < ださい。落ちたり、倒れたり 
して、けがをする危険があります。 

•起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。 

起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこちって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となりま 
す。次の点を守ってください。 

• じゅラたんや布団の上にのせない。 

•毛布やテーブルク□スのよラな巧をかけない。 

•キャ IJ ングケースやバッグなどに入れなし、。 

•ひざの上で長時間使用しないで < ださい。本機底面が熱 < なり、低温火傷の原因となります。 


^各種コードゃバッテリパック装着時の注意 


A 

藝生 


•めれた手で電源プラグを抜去差ししないでください。感電の原因となります。 

•電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。家庭用電源コン 
セント悚流] 00 V )から電源を直接取ってください。 

•電源プラグを取り扱ラ際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、火災の原因となります。 

•電源プラグは、ホコ U などの異物び付着したまま差し込まない。 

•電源プラグは刃の先まで確実に差し込む。 


A 

ま意 


各種コード（ケープル）は、マニュアルで指示されている拟外の配線をしないでください。配線を 
誤ると、火災の危険があります。 


n 本機を設置ずる場所を確保しまず。 

左側面と底面の通風孔をふさがないよラにしてください。 

机などの丈夫で 
水平な台の上 

















口 底面を上にして置き、バッテ U パックを取り付けまず。 

〇 ち側のラッチを□ック解除位置 （ rf ) までスライドさせます。 



©パ‘ ッテ U パックを本機にあわせ、矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込 
みます。 




出荷時にバッテ U パックは満充電状態ではありません。バッテ U パックだけで使用する場合は、 
使用前に充電が必要です。 

な 『ユーヴーズマニュアル』 ( PDF ) — r バッテ U の充電」 




バッテリの巧電は、必ず動作環境 （10 〜3已で）で行ってください。動作環境 （10 〜 
3己で）似外では、正常に充電されません。 


















n 天面を上にして置きまず。ネットワーク（有線 LAN ) を使用ずる場合は、巿販の 
LAN ケーブルを本機背面の LAN コネクタ（品）に接続します。 

LAN ケーブルび巧けないよラに、しっかり差し込んでください。 

インターネットへの接続作業は、 Windows のセツトアップ後に行います。 



Q AC アダプタを接続します。 



続いて、 Windows のセットアップを行います。 
























Windows をセットアップする 

コンピュータの電源を入れて、 Windows を使用でをる状態にするまでの手順を説明します。 

田 電源を入れまず。 

〇 電源スイッチ （（!）） を押します。 



画面に 「 EPSON 」 と表示され、しばらくすると Windows のセットアップ画面が表示されます。 

♦電源が入 S ないとをは 

AC アダプタやバッテI」パックび正しく接続されているか確認してください。 

♦タッチパッドの基本操作 

タッチパッドのパッド面上で人差し指を前後左右に動かして、セツトアップ画 
面のポインタを操作します。 



「ク U ック」は、ポインタを画面上の対象にあわせて、タッチパッドの左ク U ッ 
クボタンを「カチッ」と巧しまず。 




mm 














































Windows のセットアップを巧いまず。 

電源を入れた後、しば6くすると自動的に 「Windows XP セットアップ」画面が表示されます。 
画面の指示に従って、セツトアップを行ってください。セツトアップの流れは、次のとおりです。 


Microsoft Windows へようこそ 

セットアップを続行するには、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約 

画面に表示された契約内容に同意するかしないかを選択します。 
「同意しません」を選択すると Windows のセットアップが中止されます。 



コンピュータ名 

すでに任意のコンピュータ名び入力されています。ネットワークに接続する場合は、 
ネットワーク上のイ也のコンピュータ名と重複しないよラに、コンピュータ名を変更 
します。 



インターネットへの接続 

ここでは接続を行いませんので、[省略]をク U ックします。 



ユーザー登録 

r し、いえ、今回は ユー ヴー登録しません」を選択し、[次へ]をク U ックします。 
このユーヴー登録は、 Microsoft 社か5 Windows に関するヴポートを量けるため 
のをのではありません。本機のサポートは当社で巧っていますので、 ユー ヴー登録 
の必要はあ0ません。 



コンピュータを使用ずるユーザーの}旨定 

ここで入力するユーザー名には、コンピュータの管理者と同等の権限び与えられま 
す。かなくとちユーザー名を]つ入力してください。 

本機を何人かで使用する場合は、各ユーザー名を入力すると、 Windows をユーザー 
名で切り誓えて、各ユーヴーの構成で使巧することびでをます。 



セットアップの完了 

[完了]をク U ックすると、自動的に Wind 日 WS び再起動して、「初期設定ツール」 
画面び表示されます。 














n 「初期設定ツール」画面では、画面のフ□一に従って、セキュリティソフトウェアの 
インス I ルなどを行いまず。 

画面の記載事項はすべてお読みください。スク□ールバーのノブを一番下まで移動させて、す 
ベての内容を表示させないと、じ欠へ]がク U ックできません。 



スク □ールバー 

のノブ 


<イメージ> 


電子 マニュアル （ PDA 貼付のお知らせ 


本機のデスクトップには、次の電子マニュアルび貼付されています。 


♦ 『ユーザーズマニュアル』 （ PDF ) 

• 『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』 （ PDF ) 


続いて、セットアップ後の作業を行います。 


参考) • ユーザー登録 

セットアップ中にスキップしたユーザー登録は、[スタート] 一「ファイル名 
を指定して実行」一 「 REGW 忆 a / R 」 （□はスペース）で行うことびでをます。 
ウィヴード画面の指示に従ってください。 

•ライセンス認証 

購入時に本機にインス!ルされている Wind 日 WS や 、 「Windows XP リカバ 
U CD 」 から再インストールを行った Wind 日 WS は、ライセンス認証を行う必 
要はあ0ません。 


• r 初期設定ツール」画面を表示するには 
Windows 再起動後に画面び表示されない場合や、画面を再表示したい場合は、 
次の場所か5ツールを起動することびできます。 

[スタート]-「ずべてのプ□グラム」一「初期設定ツール」 

•画面表示が消えたと去は 

本機は、一定時間操作をしないと省電力機能び働いて、画面表示び消えるよラ 
に設定されています。画面表示び消えて電源ランプび点滅している場合は、ス 
タンバイ状態になっていまず。電源スイッチを押すか、キーボードを操作ずる 
と元に戻0まず。 

な 『ユーヴーズマニュアル』 （ PDF ) — 「電源設定を行ラ」 





































@15) •! Fn I 、 CtM I の欄状態 

キーボード左下の 2 つの制御キーは、購入時、キー上部に印字されている艾字 
([Ctrl ) ' ( Fn1) に設定されています。 

•音量を調節する 
なのキー操作で音量を調節でさまず。 


キー 操作 

状態 

(Fn 1 + ( F10 1 啦パ 

一度押すと S ユート（消音）になり、 

をラー度押すと S ユートび解除されます。 

[Fn 1 + ( F11 ) ▼呼 

音量びルさくな 0 ます。 

I Fn ] + ( F12 ] ▲啦 

音量び大さくな 0 ます。 


•画面の明るさを調節する 

なのキー操作で画面の S 月るさを調節でさまず。 


キー操作 

状態 

(Fn ) + ( 巧）来 

画面び暗 < なります。 

(Fn I + ( F 6 ) 0 

画面び明るくな0ます。 


便利な機能：インフオメーシヨンメニユー 

本機には、便利で役立つ電子ツール「インフォメーションメニュー」び搭載されています。当社 
ユーヴーヴポートページに U ンクしたいとさや、トラブルの解ミ夫方法を巧りたいとをなどにご利 
用 < ださい。 

インフォメーションメニューは、なの3つのち法で表示することびでをます。 

•デスクトップの「インフォメーションメニュー」アイコンをダブルクリック 

載 

インフォメーシヨ 
ンたュー 


• Qrl ] + い〇 (网）を巧す 

♦[スタート]-[すべてのプ□グラム]-「インフオメーシヨンメニュー」をクリック 




ューザーサボートぺージ 

: サボート情規おお 


トラブルぴ解決しなかった S 

( web ) 

( web ) 


<D 


ュープ ー7 ポートベージを安モしま 
す。1岩1ヴービスドライバグウン 
□-ドなどについてもこち巧してい 
ます。 


拓巧のウポート巧巧モ巧度していま 
ず，「とらぶる解みすビ J アトラブ 
! レが g をぶできない場合などにこ芭く 
だすい。 


トラブルが巧みしなかったと！?にご 
民ください，巧巧のるを巧い合わせ 
を□をこち巧していまず， 


PC おをなち巧巧 

I と 5 ぶる餐巧ナビ 

m 

I Q 


知。ているとほ利な.コンビュータ コンビュータに関する技巧的な情巧 

I こ M する‘柄艮を觀して L 、ます。 ウトラカ UCD 照*:でるそピックアッ 

ブして巧巧しています。 


<インフォメーシヨンメニュー画面> 












































































21 セットアップをの作業 


Windows のセットアップと初期設定ツールの設定び完了したら、なの作業を行います。 


Windows の操作方法を確認ずる 


Windows の操作方法は、なの場所をご覧ください。 



『ユーヴーズマニュアル』 （ PDF ) 
「インフオメーシヨンメニユー」 


「Windows XP の使用ち法」 
「 PC お役立ち情報」 


インターネツトにち続ずる 


インターネットへの接続は、プ□バイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。 
ネットワーク機能（有線 LAN ) や無線 LAN 機能を使用するには、ネットワークに関する情報び 
必要です。 

な 『ユーヴーズマニュアル』 （ PDF ) - 「ネットワーク（有線 LAN ) を使う」 

が 『ユーヴーズマニュアル』 （ PDF ) - 「無線 LAN を使う」 

無線 LAN をご使巧の場合は、なのキー操作で無線 LAN 機能を ON にします。購入時、本機の 
無線 LAN 機能は OFF になっています。 


•rFn 1 + rF2~] ((( が）を巧す 
キーを押すたびに、 ON と OFF び切り替わります。 

キーの位置はなのとお0です。 


F2 キー 


口山 占 回じ凹じ 

7 II F8 1 F9 ||F10 ||F11 1|[ F12 '|[|Pause||PrtSc 

国か 届 口 J 曰 / Jl かバ ’[| し * 。農 SreaJlsysRq 

1 Insert "11 Delet^ 
卜 umU^II ScrLkI 

圆 lu y||y||M t 

^ 1/ ^1 Is ¢1 I 9 II |〇ゎ 1 りぃへ 1 

1 1 Ibs か 1 

¥ J |Spa づ 

向。卜 Q W E い R T 

二 た T ^ 

Y 1 〇 戶 ' ぃ 

ん な に ら せ @ 

Enter 

■4-1 

Caps Lock’ A S D F G 

ち留 j. ちとし はさ 

H J K L + * い 

< ま の り；れ ••け 1 J 

J 

む Enter 

Os» Z 。 X さ C そ V" £ 

3 N M < , > 。 ？ ■_ 

こ み も ，ね . る/め \ろ 

t な 

巧 Up Shift 

苦 ' 誌 , @ Alt 曲巧巧 

' - ^ *• - J *■ -^ ^- 

巧巧 1 ひらがな Aft Ctrl 1 

. J 四 ... — - 

よ n End J 


Fn キー彻期値) 










































































































































































































































































































本機に関ずる情報や最新のドライバを入手ずる 


当社ユーヴーヴポートページには、本機の最新ドライバや使用方法に関する情報び掲載されてい 
ます。インターネットに接続したら、下記のページをご確認ください。 

http://www.epsondirectco.jp/support/redirecthtm?content=Na01 mini 


ン品のドライバをインス I ^ールずる 


本機と同時に、マウスや WEB カメラ、チューナーなどのオプション品を購入された場合は、才 
プション品のドライノ（をインストールする必要びあります。 

ドライパのインストールび化要はオプシヨン品 

ドライバのインストールび必要なオプション品は、下記のページでご確認<ださい。 

http://www.epsondirect.co.jp/support/redirect.htm?content=Na01 mini 

ドライパのインストール方法 

ドライバはなのどちらかのち法でインストールしてください。 

•添付の CD-ROM か 5 インス I ルする 

が付けの光ディスクドライブをご用意の上、オプション品に添付の CD - ROM からドライバを 
インストールします。 

•Web か 5 ダウン□-ドしてインス I ルする 

Web からドライバをダウン□-ドしてインストールします。 

詳しくは下記のページをご覧ください。 

http://www.epsondirectco.jp/support/redirecthtm?content=Na01 mini 


アをインストールずる 


使用したいソフトウェアをお持ちの場含は、ソフトウェアのマこュアルを参照してインス!-ール 
を行って<ださい D 












周遇機器を接続ずる 


プ1」ンタなどの周辺機器を使用する場合は、周辺機器に添付のマニュアルを参照して接続を行つ 
て < ださい。 

本機に接続可能な周辺機器については、なをご覧<ださい。 

な 『ユーヴーズマニュアル』一 r が付け可能な周辺機器」 


Windows やソフトウエアのアップデートをずる 


インターネットに接続し、必要なソフトウェアをインストールしたら、 Windows やソフトウェ 
アを最新の状態にするため、アップデートを行います。 

アップデートについての詳細は、次の場所をご覧<ださい。 

•Windows 

『ユーヴーズマこ ユア ル』 ( PDF ) - [Windows Update 」 

• Norton Internet Security 90 日版 

と尹" 『セキユ U ティソフトウェアをご使用の前に』 （ PDF ) 

♦そのほかのソフトウェア 

\ JM ) ソフトウェアに添付のマこユアル 


古いコンピュータか6データを巧ず 


今までお使いのコンピュータのデータを本機へ移す方法は、なの場所をご覧ください。 
㈱ 「ユーヴーヴポートぺージ （ Web )」 
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この マニュアル および製品には、製品を安全に正しくお使いいただを、お客様や他の人々 へのを 害や財産 
への 損害を未然に防止するために絵表示び使われています。 

その表示と意味はなのとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死こまたは重傷を負ラ可能性が想定さ 
れる内容を示しています。 

/?\ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容お 
よび物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


• 障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表していまず。 


, 製品の取0扱いにおいて、してはいけない行為（禁止行為）ををしていまず。 


• 障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表していまず。 



〇 

必ず行う事項（指示、行為）を示していまず。 



電源プラグをコンセントか5必ず振くことを示していまず。 


















A 警告 



交流 1 日日 VLU 外の電源は、使用しないでください。 

交流1日 OVLU 外の電源を使5と、感電-火災の原因となります。 


® 圍 


めれた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 
感電の原因となります。 


0H 


雷が鳴りだした5、電源プラグを触!5ないでください。 
感電の原因となります。 



電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

取り扱いを誤ると、火ぶの原因となります。 

-電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
-電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 
-電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない 

電源プラグは、定期的にコンセントか!5抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。 


G ) 團 


電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱し、火災の原因とな0まず。 

家庭巧電源コンセント（交流 100 V ) か5電源を直接取ってください。 



破損した電源コードを使巧しないでください。感電*火ぶの原因となります。 
電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

-電源コードを加工しなし、 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない 
• 電源コードの上に重いちのを載せない 
-発熱器具の近<に配線しない 


電源コードが破損した!5、カスタマーヴービスセンターまでご連絡ください。カスタマーヴー 
ビスセンターへの連絡方法は、『サポート•ヴービスのご案内』をご覧ください。 


0 



本機か5異臭や異音がずる、発煙するなど、異常状態のまま使用しないでください。 

感電*火ぶのおそれがありまず。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いて、バッテリパックを本機か5取り外 
して、カスタマーヴービスセンターまでご連絡ください。カスタマーヴービスセンターへの 
連絡方法は、 mg ) 『サポート•サービスのご案内』をご覧ください。 

お客様による修理は危険ですか5絶対にしないでください。 


〇固 

丽 


通風孔など開□部か5、本機内部に金属類や燃えやずいちのなどを差し込んだり、落とした 
0しないで< ださい。 

感電•火ぶの原因となります。 


バッテリパックの金属端子を水、コーヒー、ジュースなどの液体でめ！5さないでくださし、。 
感電•火が-火傷の原因となります。 
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A 警告 

01 

。り 

水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電•火災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか!5抜いて、パッテ U パックを本機か!5取り外 
して、カスタマーヴービスセンターまでご連絡ください。カスタマーヴービスセンターへの 
連絡方法は、 CpS ) 『サポート•サービスのご案内』をご覧ください。 

01 

£ 

本機の分解*改造や、マニュアルで指示されている外の増設-交換はしないでください。 

けが*感電*火災の原因となります。 

01 

? 

■ 

早 

バッテリパックを、指定 ly 外の方まで充電しないでください。 

発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。 

Q[ 

ぶ 

本体や付属のバッテ IJ パックなどを火中に入れた0、火気に近づけたり、加熱したり、高温 
：!犬態で放置したりしないでください。 

破裂などで火傷の原因となります。 

G ) 陋 

バッテリパックの金属端子をショートさせないでください。 

火傷の原因となります。 

0 


付属の AC アダプタやバッテリパックを、分解*改造しないでください。 

また、本機には、指定似外の AC アダプタやバッテリパックを使用しないでください。 

感電や火傷、化学物質による被害の原因となりまず。 

当社指定 LU 列の AC アダプタやバッテリパック、または分解*改造した AC アダプタやバッ 
ァ U パック（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関ずる保証がで 
さません。 

011 

ルさなお子様の手の届く刷こバッテリパックを保管しないでください。 

なめたりずると、火傷や化を物質による被害の原因となります。 

Y \ バッテリパックには、落下させる、ぶつける、先の尖ったちので力を加える、強い圧力を加 
f\j 1 えるなど、強い衝撃をちえないでくださし、。 

nimJ 破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被書の原因となります。 


バッテリ駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリパックと交換して 
^ ください。 

m 駆動時間が短くなったバッテリパックは、内部に使用されている電池の消詩度合いにば！5つ 

W きが発生している可能性があります。電池の消詩度合いにば！5つきがあるバッテリパックを 

そのまま使巧し続けると、発熱•発火*破裂の原因となります。 
















































A 警告 

〇 

菌 

航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むとさは、本機の電源を切 
るか、無線 LAN 機能の電波を停止してください。 

電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場台がありまず。 

また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してか!5、本機の電源 
を切って < ださい。 

〇 

菌 

医療機関の屋内で無線 LAN 機能を使用ずるときは、次のことを守ってください。 

. 手術室-集中治療室り CU) ■ 冠状動脈疾患監視室 （CCU) には、本機を持ち込まない。 

-病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止ずる。 

•病棟似外の場所でも、付近に医療巧電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停 
止ずる。 


-医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関 
の指示に従ラ。 

-自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してか!5、本機の電源を切る。 

植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を 
_ 使用するとをは、装着部と本機の間を 22cm 总上離してください。 

t . • 電波が、植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼず場合が 
— S ぁります。 

^ - ' 満員電車など、付近にむ臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、 

本機の電源を切るか電波を停止して<ださい。 

01 

扇 

補 

無線 LAN 機能は、自動ドア、火ぶ報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。 

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがありまず。 
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A ミ主意 

011 

ルさなお子様の手の届く所に設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 


不安定な場所（ぐ5ついた台の上や傾いた巧など）に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

骑 

''視 

1湿気やホコ U の多い巧に置かないでください。 

1感電•火災の危険があります。 

0 

hE 

1 ：ご '-:'-'— 

起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。 

起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因とな 
!ります。次の点を守ってください。 

1-じゅラたんや布団の上に載せない。 

• 毛布やテーブルク□スのよラな巧をかけない。 

-キヤリングケースやパツグなどに入れない。 

\ r ^ 各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている列の配線をしないでください。 

t 1配線を誤ると、火災の盾険がありまず。 

〇 

■inmrnTrnM 

盛 

:ヘッドフォンやスピーカは、ボリュームを最ルに調節してか5接続し、接続後に音量を調節 
して < ださい。 

,ボリュームの調節が大きくなっていると、思わめ大音量により聴覚障害の原因となります。 

0 


パームレストやキーボードに長時間手を置かないでください。 

パームレストやキーボードが熱くなることがあり、お温火傷のおそれがあります。 

0 


ひざの上で長時間使用しないでください。 

本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。 

0 

? 

—舍— 

付属の AC アダプタやバッテリパックは、本機 ly 外には使用しないでください。 

火傷•火がの危険があります。 










































A ま意 


破損した AC アダプタやバッテリパックを使用しないでくださし、。 


"lJ 


火傷•火災の盾;険があります。 

万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテリパックが破損したり、変形した 
りした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いて、本機か!5バッテリパッ 
クを取り外してください。 


そのまま使用を続けると、発熱•発乂*破裂のおそれがあります。 



AC アダプタを毛巧や布団で覆わないでください。 
火傷•火ぶの危険があります。 


® 圍 


AC アダプタの温度の高い部分に、長時間直接触れないでください。 
低温火傷の原因となります。 


〇 圍 


液晶ディスプレイが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、触ったりしな 
いで < ださい。 

火傷や化を物質による被害の原因となりまず。 

万一、液体が皮膚に付着したり、目に入ったリした場合は流水で十分に洗い、医師に相談し 
て < ださい。 


〇屬 

互 

€ 


長時間または不自然な姿勢でのコンピュータ操作は避けてくださし、。 
肩こり、腰痛、目の疲れ、腫銷炎などの原因となります。 


本機を移動する場合は、電源を切り、本機か5すべての配線を取り外してください。 


連休や旅行などで本機を長期間使用しないとをは、安全のため、電源プラグをコンセントか 
5抜いて、本機か！5バッテリパックを取り外してください。 


〇画 


本機を廃棄する場合は、法律に従って正しく処理してください。 

液晶ディスプレイに使用している堂光管（パックライト）には、水銀が含まれています。 
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(巧日たい情租はどこにちる？） 


本機に関する情報は、なの場所で見ることびでをます。 


知りたいこと 


情報の場巧 


ユーザーズマニュアル ( PDF ) 


» Norton Internet Security 90 日版の 
使用ち法を知りたい 



• Windows の使用ち法を知りたい 
• 周辺機器(プリンタ、デジタルカメラ 
など)の基本的な使用ちまを知りたい 

‘用語を調べたい 


圖 0© 


PC お役立ち情報 


「インフォメーションメニュー」一 「 PC お役立ち情報」 



と5ぶる解ミ夫ナビ 

こュ ー 」 - 「と日ぶる觸巧ナビ」 


サポー h サービス情報を知りたい 
お問い合わせ窓□を知りたい 


I ユーザーサポートページ 


http://www.epsondirect.co.jp/support/ 
(インフォメーションメニュー占、5もアクセスで走ます） 


ヴポートサービスのご案内(冊子) 


• コンピュータの操作ち法を知りたい 
• 本機固有の仕様を知りたい 
• 添付ソフトウェアを知りたい 




冊子や電子 ( PDF ファイル)のマニュアルです。 

電モマニュアル （ PDF ) は、本機のデスクトップに貼付されています。 

当社ユーザーサポートページ占、5ダウン□ードちできます。 

な 『ユーヴーズマニュアル』 （ PD 円一「電子マニュアルのダウン□ー ド」 


圖 コン 篇 


ピュータの画面で見る電子の情報です。電子の情報には次の2つがあります。 

インフォメーンヨンメニ ューの 情報 ユーヴーヴポートぺ - 


-ジ ( Web ) の情報 


使いはじめ 


使いこなしたいとさ 


困つたとキ J 


故障したと^1 


C77 己已 3002 0 白 .12 (SO) 








































































